HELENA 
uriystka dramatyczna 


zmarła w Krakowie dnia 4 maja 1955 roku 
przeżywszy 75 lat. 


Pogrzeb odbędzie się w dniu 7 bm. o godzinie 9 rano 
na cmentarzu rakowickim. 


Dyrekcja, Rada Miejscowa 
i Zespół 
Teatru im. J. Slowackiego 
w Krakowie. 


Drukarnia Związkowa Krakow. ul. Mikelajska 13 
"782 — 5. 5. 1955 — M-A NSI — 50 - druke E 
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